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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി8 -6439 ( 11 )/ 2014 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 11. 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദ ർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 99 / 2014. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 4 - 9 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമ സിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി യൂണിറ്റ് - 
1 എണ്ണം. 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് - ഡെർമറ്റോളജി ആന്റ് വെനറോളജി 
വിഭാഗം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 18 - 9 - 2014, 3. 30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 19 -9 -2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 19- 9- 2014, 
3 മണി. 


No. C8/ 6439 ( 11 )/2014/ GMCT. 

11th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor and Head , Dermatology and Venereology 
Department, Government Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed with Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p. m . 


178 


KERALA GAZETTE 

[PART III 
Tender No. — 99/2014. 

9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
Details of items — Radio Frequency Unit — 1 No. 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Original — ` 420. 

11. Belated tenders will not be considered under any 
Duplicate — \ 210 . 

circumstances. 
Last date and time of sale of tender — 18 - 9 - 2014 , 

12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
3. 30 p .m . 

should be submitted along with the tender . Tenders 
Last date and time of receipt of tender - 19 -9 - 2014 , 

without samples will not be considered for selection . 
2 .30 p . m . 

13. Tenders should bear the Signature and full Postal 
Opening date and time of tender — 19 -9 - 2014 , 3 p. m . 

address of the tenderers and witness wherever 
Tender forms will be sent through post if required 

necessary. 
provided due amount with sufficient postage charges 14. The undersigned reserves the right to reject any 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 

tender wholly or partially without any prior 
of the Principal, Government Medical College , 

information to the tenderers . 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 4 - 9 - 2014 . 

15. Specifications of the items are given in the list. 
No other form of remittance will be accepted . 

16 . Negotiation will be made only with the firm offering 
Specification 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the tender notice. 
Multipurpose Fulguration / Cutting/Coagulation 
frequency — 0 . 20 - 2 .93 MHz Cut: 70 % cut, 30 % coag 17 . Tender will be opened in the presence of such of 
Coag: 60 % coag , 40 % cut Insulated electrodes Linear 

the tenderers or his authorized representatives who 
intensity Control. 

may present at the time. 
SCHEDULE 

18 . More details can be had from this office on 
1. The period for which the rates to be in firm 

working time. 
One year . 

GovernmentMedical College , 

(Sd .) 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise Thiruvananthapuram . 

For Principal. 
tender will be rejected without any notice and free 
delivery at the department concerned . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
3. Advance payments conditions will not be considered . 

MMID 711 - 788 / 2014 / M .CA .CO) . 

2014 Googõ 5. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

ആലപ്പുഴ ഗവ . നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
it will be refundable under any circumstances . 

താഴെ പറയുന്ന ലൈബ്രറി ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 

തിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 

നമ്പർ ഇനവിവരവും 

വിഭാഗം 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

അടങ്കൽ തുകയും 
agreement executed in " 100 Kerala Non- Judicial 

1 02/ 2014 - 15mmjo mnom 3.5 AIAH 50 /mol 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

2 03/ 2014 - 15 — Dolnð m ášmė 4 DIAMO 
Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of the ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 

croquod (DOMMIÓ 1- 750; LOOMMUỐ 2 -V 850 . 
of the Principal, Government Medical College, 

wordt ( DMMIS 1-Ñ 375; ( DMMUỐ 2- ñ ` 425. 
Thiruvananthapuram . 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 

W210 - 18 - 9- 2014 , 3 eml. 
attested copies of relevant certificate along with ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
their tenders . 

18 - 9 - 2014 , 4 e l . 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിം ഗ് , 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തിലും 
സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധി 
യുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ 
ലഭിക്കു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാ സു കൾ ത പാ ലിൽ ലഭിക്കാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 കൂടി 
ചേർത്ത്മണിഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വില 
യുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സമ്മ ത പ ത വും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


Duplicate tender, if required will be issued of 
additional payments as shown in the schedule. Tender 
form is not transferable & the cost is not refundable . 
Tender forms will be supplied to the firm by registered 
post subject to a cash payment º 50 in addition as postage 
charges. Money order will be accepted only if received 
within 10 clear working days prior to due date for 
submitted tenders . Further details can be had from the 
college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 
Govt. College of Nursing, 

Vandanam Medical College Complex , 
| Medical College P . 0 ., 

(Sd.) 
Alappuzha. 

Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


No , C1/ 789 /2014/ GCNA . 

| 5th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Library 
Books for Govt. Nursing College , Alappuzha. 

Tender Number, 
Name of Items and 

Department 
No. 

Approximate Cost 
1 02/2014-15 - Indian Books - 3 .5 Lakhs Library 
2 03/2014- 15 - Foreign Books 4 Lakhs , 


നമ്പർ എസ്2 / 5443 / 14 / എച്ച്. ഡി .എസ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 2. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി . എ സ് . കാത്ത് ലാബിലേക്ക് ഫോമറൽ കത്തീറ്റർ 
ലെഫ്റ്റ്- 300 എണ്ണം ഒരു വർഷത്തേക്ക്സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ റണ്ണിംഗ് 
കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന കവറിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 5443/ 14/ HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 2, 147. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 9- 2014, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 9 - 2014 , 5 മണി. 


SL. 


Cost of tender form : 

Original — * 750 for Sl. No. 1 and 850 for 
Sl. No. 2 . 
Duplicate = 375 for Sl. No. 1 and 425 for 

Sl. No. 2 . 
Last date and time of receipt of tender form — 18 - 9-2014 , 
3 p . m . 


-- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 19 - 9 - 2014 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 - 9- 2015. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപതി, 
കോഴിക്കോട്. 


Opening date and time of tender - 18-9 -2014, 4 p . m. 

Tenders should be addressed to the Principal, Govt. 
College of Nursing, Medical College P. O ., Vandanam , 
Alappuzha-688 005 . Tender No. and due date should be 
superscribed on each envelope . Late tenders will not be 
accepted . Tender will be opened at the time and date 
noted above in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at 
that time. Intending tenderers may obtain the tender forms 
from the undersigned on all working days from 10 a. m . to 
4 p . m . Cheques, Drafts , Postage Stamps will not 
be accepted towards the cost of tender forms. 


No. S2- 5443/14/ HDS. 

| 2nd August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Femoral Catheter Left — 300 Nos. to HDS 
Cath Lab to Medical College Hospital, Kozhikode for 1 
year running contract from manufacturers /authorized 
dealers. 


Superscription tender number should be specifically 
noted - - S2/ 5443/14/ HDS. 
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EMD1%. 


Price of tender ( in Duplicate) ST Cash only/Money 
Order - 2,147. 

Date and time of close of sale of tender forms— 
17-9 -2014, 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender form — 18 -9 -2014 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 19- 9- 2014, 
12 noon . 

Date up to which rates are to be firm — 30 -9 - 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


No . S2 - 4867 /14/ HDS. 

2nd August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Clinical 
Pathology Lab to Medical College Hospital, Kozhikode . 

1. Stromatolyser : 200 x 500ml 
2. PT reagent 

: 120 x 5ml 
3. APTT reagent : 40 x 2ml 
4. Quality control 
Citrol le 

: 2 Kit 

: 2 Kit 
Зе 

: 2 Kit 
5 . Calcium Chloride 
0.025mol/L 

: 60 Vial 
Superscription tender number should be specifically 
noted - No. S2 - 4867/ 14/ HDS. 


( 2 ) 


നമ്പർ എസ്2/ 4867/ 2014 /എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 2. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ക്ലിനിക്കൽപത്തോളജി ലാബിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്പെ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

1. മറ്റോ ലൈസർ - : 200 x 500 എം . എൽ. 
2. പി . ടി റീഏജന്റ് 

- : 120 x 5 എം . എൽ. 
3. എപിടിടി റീഏജന്റ് : 40 x 2 എം . എൽ. 
4. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ 
സിട്രോൾ 1 ഇ 

: 2 കീറ്റ് 
2 ഇ 

: 2 കീറ്റ് 
3 ഇ 

: 2 കീറ്റ് 
5. കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് 

0. 025 MOL /L : 60 Vial 


E . M .D . - 1 %. 

Price of tender (in Duplicate ) ST Cash only /Money 
Order - 1 , 718. 

Date and time of close of sale of tender forms , 
17- 9- 2014, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 18-9 -2014, 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 9 - 2014, 
12 noon . 


Date up to which rates are to be firms— 31- 12 - 2014 . 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
| Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എ സ് 2 | 48 6 7 | 2014 | എച്ച് ഡി എ സ് . എ ന്ന് വ്യക്ത മാ യി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,718 . 


നമ്പർ എസ്2 / 2151 /2014/എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 8. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലേക്ക്താഴെ പറയുന്നവ 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇ . ഐ . എ . ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടി. എഫ്. ടി. കിറ്റ്. 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എ സ് 2 | 2 16 1/ 2 0 14 / എച്ച് ഡി എ സ് . എ ന്ന് വ്യക്ത മാ യി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,947 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9- 2014, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 
18 - 9 - 2014 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2014 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 9 - 2014, 5 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 12 - 2014 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം --സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9- 2014, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12- 2014. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 9 - 2014 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2014 , 
12 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12 - 2014. 


No. S2-2151 /14/ HDS. 

8th August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following item to Nuclear 
Medicine Department to Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


EIA Kit For TFT. 


Superscription tender number should be specifically 
noted - No. S2 -2151/14/ HDS. 


E . M.D . - 1 % . 
| Price of tender (in Duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order - 1,947 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
17 -9- 2014, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 18 - 9- 2014, 5 p . m . 

| Date and time for opening of tender - 19 - 9 - 2014, 
12 noon . 

Date up to which rates are to be firms — 31- 12 - 2014 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8 . 


No, S2 - 4880 /14/ HDS. 

- 8th August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Clinical 
| Pathology Lab to Medical College Hospital, Kozhikode . 

| 1. Cell pack ( 20 L ) : 180 x 20 L 
2. Cell Clean 

: 8 x 50ml 
3. QC — reagent for Sysmex K X 21 

- Trilevel control 8 check 3wp : 6 Kits 
Superscription tender number should be specifically 
noted as S2 - 4880 /14/ HDS. 

E . M .D . 1 %. 

Price of tender ( in Duplicate ) ST Cash only /Money 
Order - 1 ,260 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
17 -9 - 2014, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender -18- 9- 2014 , 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 9- 2014 , 
12 noon . 


Date up to which rates are to be firms 
31-12 - 2014. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


നമ്പർ എസ്2 / 4880/ 2014 / എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 8. 
-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ക്ലിനിക്കൽപത്തോളജി ലാബിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്പെ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

1. സെൽ പാക്ക് (20 L ) : 180 x 20 എൽ. 
2. സെൽ ക്ലീൻ 

: 8 x 50 എം . എൽ. 
3. ക്യൂ / സി - റീഏജന്റ് ഫോർ 
സിമെക്സസ് കെ x 21 
ടിലവേൽ കൺട്രോൾ 8 ചെക്ക് 
3 ഡബ്ല . പി 

: 6 കീറ്റ് 
ടെണ്ടർ അയയ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എ സ് 2 | 488 0 / 2 014 / എച്ച് ഡി എ സ് . എ ന്ന് വ്യക്ത മാ യി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നമ്പർ എസ്2 /5449 / 14 /എച്ച്. ഡി .എസ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 8. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി. എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് ഫോമറൽ കത്തീറ്റർ 
റൈറ്റ്- 300 എണ്ണം ഒരു വർഷത്തേക്ക്സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ റണ്ണിംഗ് 
കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും, അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും, ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്2/ 5449 /14 / HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 


1,260. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,147 . 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2014 , 3 മണി. 
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ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 9 - 2014, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2014, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 9 - 2015. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


No. E1-1061 / 14/ HDS/ MCH. 

| 13th August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the purchase of Arthroscopy system for Orthopaedics 
major OT to Medical College Hospital, Kozhikode. 
( Specification and terms & conditions of supply available 
with tender form ). 

Superscription tender number should be specifically 
noted as _ E1 - 1061/ 2014/ HDS/ MCH. 


No. S2 -5449/ 14/ HDS. 

8th August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Femoral Catheter Right — 300 Nos . to HDS 
Cath Lab to Medical College Hospital, Kozhikode 
for 1 year running contract from Manufacturers/authorized 
dealers . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S2 -5449 /14 / HDS. 

E . M.D . - 1 %. 

Price of tender ( in Duplicate ) ST Cash only/Money 
Order - 2,147 . 


E . M.D - 1 %. 
Price of tender form (Including ST) - 2,519 

Date and time of close of sale of tender forms, 
23-9-2014, 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender — 24 - 9 -2014 , 3 p.m . 

Date and time for opening of tender - 25 -9 - 2014, 
12 noon . 

Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 - 2015 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


Date and time of close of sale of tender forms — 
17-9 -2014, 3 p . m . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


Date and time for receipt of tender — 18 -9 - 2014 , 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 19 - 9 - 2014 , 
12 noon . 

Date up to which the rates are to be firms— 30-9 -2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (6) 


നമ്പർ ഇ1/എച്ച്. ഡി .എസ്./ 1061 /14. - 2014 ആഗസ്റ്റ് 13 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഓർത്തോ പീഡിക് മേജർ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്ക് 
ആർത്രോസ്കോപ്പി സിസ്റ്റം സം ചെയ്യുന്നതിന് സീൽ വച്ച് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയ യ്ക്കുന്ന കവ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
01/എച്ച്. ഡി .എസ്./ 1061/ 14 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നമ്പർ എസ്4/ 7217 /2014/ എം. സി. സി . 2014 ആഗസ്റ്റ് 14. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹാർമോണിക്ക് സ്കാൽപൽ 

സൈറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യ കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയ റ്റി റ ക്ക് , യന്ത സാ മഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം ) - 2,519 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2014 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
24 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25 - 9 - 2014 , 
3 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 3 - 2015. 


വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യാ യ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം എന്നിവ ഇല്ലാ ത്തതും മറ്റു ദ ർ ഘാ സ് 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തു പ കാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എ സ് 4 / 7217 / 2014 / 
എം . സി . സി . ജനറൽ സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ഹാർമോണിക്ക് 
സ്കാൽപൽ സൈറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 15,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 2, 360 . 

ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി - 12 - 9 - 2014. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും-- 19 - 9- 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 9 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 9 - 2014 , 11.30 മണി. 

വില നിര ക്ക് പാബ ല്യ ത്തി ലി രി ക്കേണ്ട അവ സാ ന 
തീയതി - 31-3 - 2015. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Tender forms and details of tender can be obtained 
from the Office of the Principal, Government Medical 
College , Kozhikode during working hours (Phone : 0495 
2350212). Tender should be superscribed with tender 
number as specified below . The tender should be 
submitted along with an agreement Signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala , on request along with 
remittance of ` 150 (Rupees 100 towards the cost of Stamp 
Paper and 50 as incidental charge ) by money order 
taken in favour of Principal, Government Medical College , 
Kozhikode . Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading , erection , commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tender will not be accepted . 

| Superscription - Tender No. S4/7217/2014/ MCC for 
the supply of Harmonic Scalpel to the Department of 
General Surgery. 

Estimated cost - 15 ,00, 000. 


ഇനം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക 

ഇനം ഹാർമോണിക്ക് സ്കാൽപൽ സെറ്റ്. 
അളവ് 1. 

- നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാ ധ ന സാമ ഗി കളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
No. S4/7217/2014/ MCC . 

| 14th August 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Harmonic Scalpel Set to the 
Department of General Surgery , Government Medical 
College , Calicut, Kerala, India. 


Cost of tender form - 2 ,360 (By post 2 , 410 ). 
Last date of sale of tender form by post — 12 -9- 2014 , 

Last date and time of sale of tender form 
19- 9- 2014, 3.30 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 20- 9 - 2014, 
11 a. m . 

Date and time for opening of tender form 
20- 9 - 2014, 11 . 30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - - Principal, Govt. Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India , Pin -673 008 


SCHEDULE OF ITEM 


Item — Harmonic Scalpel Set . 


Quantity - 1 . 
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[PART III 
SPECIAL CONDITIONS 

മേലെഴുത്ത്_ ദർ ഘാസ് നമ്പർ എസ്3 172 06 | 2014 | 

എം . സി. സി . മെഡിസിൻ വകുപ്പിലേക്ക് നോൺ ഇൻവേസീവ് 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

വെന്റിലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
original should be attached . 

അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
- own cost, if requested . 
3. Warranty -- Minimum 2 years. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 840. 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years, AMC and 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

അവസാന തീയതിയും സമയവും - 10 - 9 - 2014 , 3 മണി. 
considered for selection if necessary . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
- 5 . No advance payment will be made. 

തീയതിയും സമയവും- 16- 9 - 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Office of the Government 

സമയവും 17 - 9 - 2014 , 11 മണി. 
Medical College, 

(Sd .) 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
Kozhikode. 

Principal. 17 - 9 - 2014, 11.30 മണി. 

ദർഘാ സ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

തി നു മുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 
നമ്പർ എസ്3 / 7206 / 2014 / എം . സി. സി . 2014 ആഗസ്റ്റ് 16. 

ഇനം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മെ ഡി സിൻ വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് നോൺ ഇൻ വേ സീ വ് 

ഇനം - നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്റർ. 
വെന്റിലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 

അളവ് - 2 എണ്ണം. 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്ര 

നിബന്ധനകൾ 
വച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

2 . ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 

ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
( 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
മാത്യ കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 

3. വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 4 . വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 

അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആ വ ശ്യ 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 

മെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാ ത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

No. S3/7206/2014/ MCC . 

| 16th August 2014. 
വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Sealed and competitive tenders in the prescribed 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

form are invited from the manufacturers /authorized dealers 
കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻ സ്, കയറ്റിറ ക്ക് , യന്ത സാ മഗികൾ 

for the supply of Non Invasive Ventilator to the 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 

Department of Medicine , Medical College , 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 

Calicut, Kerala , India . 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

Tender forms and details can be obtained from the 
വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യാ യ നിര ത ദ വ്യം , 

Office of the Principal, Government Medical College , 
സമ്മ ത പത്രം എന്നിവ ഇല്ലാ ത്തതും മറ്റു ദർഘാസ് 

Kozhikode during working hours ( Phone: 0495 2350212 ). 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു 

Tender should be superscribed with tender number as 

specified below . The tender should be submitted along 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് 

100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 

Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala , 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

on request with remittance of 150 ( Rupees 100 towards 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 

the cost of Stamp Paper and 50 as incidental charge ) by 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തുപകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ money order taken in favour of Principal, Medical College , 
അം ഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ Kozhikode. Specimen copy of the agreement is annexed 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

with the tender form . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 / 2375/ 14/ ഡി. സി . സി. 

2014 ആഗസ്റ്റ് 12. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന ദന്തൽ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും- എസ്1/ 2375 / 14 / 
ഡി. സി . സി . - അക്സസറീസ് ഫോർ സർജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
മൈക്രോസ്കോപ്പ്. 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 1,50 ,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading erection , commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tender will not be accepted . 

- Superscription - Tender No . S3/ 7206/2014/ MCC for 
the supply of Non Invasive Ventilator to the Department 
of Medicine . 

Estimated cost - 4,00,000 . 
Cost of tender form - 840 (By post 890 ). 

Last date and time of sale of tender form by post 
10- 9- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form - 16- 9- 2014, 
3 p . m . 

- Due date and time for receipt of tender - 17- 9- 2014, 
11 a. m . 

Date and time for opening of tender 
17- 9- 2014, 11 . 30 a . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College, Calicut, Kerala, 
India, Pin - 673 602 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 

തപാൽ വഴി ( എം. ഒ. മാത്രം) - 470. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 10 - 9- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 9 - 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 9 - 2014, 11 മണി. 


SCHEDULE OF ITEM 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Item Non Invasive Ventilator Department of 

| Medicine . 
Quantity - 2 Nos. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


- 


No. S1- 2375/2014/D . C . C. 

12th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental Equipments 
to the Government Dental College, Calicut. 

- Tender No . and Superscription - S1- 2375/2014/D . C . C . _ 
Accessories for Surgical Operating Microscope . 

Estimate Cost - 1 , 50,000 . 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 


Principal . 


186 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


| EMD - 1 % of the total cost of item tendered 
( Minimum 1 ,500 ). 
Cost of tender forms: 

Original - 420. 
Duplicate - 210 . 
By post ( M. 0 . only ) - 470. 


Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 10 - 9 - 2014, 3 p . m . 


-- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കു വാൻ 
ആ വ ശ്യപ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 23 - 9 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയി 
രിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Closing date and time of sale of tender form 
18- 9- 2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
19-9 -2014, 4 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 20 - 9- 2014, 
11 a. m . 


No . S1 - 2452/ 2014/DCC. 

| 13th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of X - ray films (Dental) to the 
Dental College , Kozhikode . 

Tender No. - - S1- 2452/2014/DCC. 
Approximate Cost - 4, 80,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 1,050 . 
Duplicate — 525 . 

By post ( M. 0 . only ) - 1,100 . 
Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 23 - 9- 2014 , 3 p. m . 


Superscribed as tender number and items and 
addressed to the Principal, Government Dental College, 
Calicut, Pin - 673 008 details can be had from the Office on 
working days till 18 -9 - 2014 at 3 p . m . Tender forms can 
be had from the office of the Principal, Government 
Dental College , Calicut from 11 a . m . to 3 p . m . on 
working days. Tender form will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of M . O . in favour of the 
Principal, Govt. Dental College , Calicut, Kerala State , 
Pin -673 008. Money order should reach this office 
on or before 10 - 9 - 2014 . No other form of remittance will 
be accepted . 
Govt. Dental College , 

( Sd.) 
Kozhikode. 

For Principal. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്1/ 2452 /14 / ഡി. സി. സി . 

2014 ആഗസ്റ്റ് 13 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് ദന്തൽ 
എക്സറെ ഫിലിമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 /2452 / 14 / ഡി. സി . സി. 
അടങ്കൽ തുക - 4,80,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,050. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525. 

തപാൽ വഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 1,100 . 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 9 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


Closing date and time of sale of tender form 
29-9 -2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -9 - 2014, 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 1- 10 -2014, 
11 a . m . 


Superscribed as tender number and items and 
addressed to the Principal, Government Dental College, 
Calicut, Pin -673 008 . Tender forms can be had from the 
Office of the Principal, Government Dental College , Calicut 
from 11 a . m . to 3 p . m . on working days. Tender form 
will be sent through post if required provided due amount 
with sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of M. 
0 . in favour of the Principal, Govt. Dental College , 
Calicut , Kerala State, Pin- 673 008. Money order should 
reach this office on or before 23 - 9- 2014 . No other form of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 30 - 9 - 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 10 - 2014, 11 മണി. 


Govt. Dental College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
For Principal. 


